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Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Het Oosten 11, 9073 
JB te Marrum 

Voor het plaatsen van twee dakkapellen en het vernieuwen van de aanbouw. 

Datum verstrekt: 21 juli 2016. 

Be Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes weken 
na het verstrekken van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Ferwerderadiel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
Als bezwaar is ingesteldis - indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist - het 
eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de Rechtbank Noord- 
Nederland, locatie Groningen, Sector Bestuursrecht Postbus 150, 9700 AD te Groningen. 
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